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$ 


inzynier-mechanik, doktor nauk teehnicznych 
profesor zwyczajny Akademii Gorni¢zo-Hutnicze} 
kierownik Katedry Technologii i Mechanicznej AGH 
b. prorektor Akademii Górniczo - Hutniczej 
członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem 
Sztandaru Pracy | kl., Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Laureat Nagrody Państwowej 


zmarł dnia 30 czerwca 1957 r. w Warszawie. 


W Zmarłym traci Partia ofiarnego, zasłużonego 
Działacza | Przyjaciela klasy robotniczej 


Cześć Jego pamięci! 


Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 
Komitet Uczelniany P. 0.P. 
przy Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. 


